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ALCANCE DEL MANUAL

El presente manual es una guía práctica de iniciación a la helicicultura, elaborada a partir de la experiencia del autor. Su propósito es acompañar a quienes desean comenzar desde una escala accesible, adquirir experiencia, evaluar resultados y ampliar progresivamente el criadero.

Las instalaciones, dimensiones y procedimientos presentados constituyen modelos de referencia. Cada proyecto deberá adaptarlos a sus condiciones ambientales, económicas, productivas y normativas.

La información tiene fines educativos y orientativos. Antes de realizar instalaciones eléctricas, construcciones, tratamientos sanitarios o inversiones productivas, se recomienda consultar a los profesionales competentes y verificar la normativa vigente en el lugar donde se desarrollará la actividad.

Las ilustraciones incluidas en esta obra fueron generadas específicamente para el presente manual con asistencia de ChatGPT, bajo la dirección conceptual y técnica del autor. Su finalidad es educativa y explicativa; no deben interpretarse como fotografías documentales exactas de instalaciones, organismos o procedimientos reales.




INTRODUCCIÓN GENERAL DEL TOMO II

El éxito de una explotación helicícola intensiva no depende únicamente del conocimiento biológico del caracol, sino también de la correcta planificación, diseño y operación de las instalaciones destinadas a su producción.

Mientras que el TOMO I de esta obra desarrolla los fundamentos biológicos de la helicicultura, incluyendo la anatomía, fisiología, reproducción y comportamiento de los caracoles terrestres, el presente TOMO II aborda los aspectos prácticos necesarios para transformar dichos conocimientos en un sistema productivo eficiente, ordenado y técnicamente controlado.

A lo largo de sus capítulos se describen los criterios de diseño de las instalaciones, la organización funcional de las distintas áreas del criadero, la construcción de jaulas y equipamientos específicos, los sistemas de humidificación, incubación y manejo de neonatos, así como los procedimientos operativos que permiten mantener condiciones ambientales adecuadas durante todo el ciclo biológico.

El enfoque adoptado se basa en la producción intensiva bajo condiciones controladas, utilizando estructuras modulares que facilitan tanto el manejo diario como la futura ampliación del establecimiento. Se priorizan soluciones técnicamente eficientes, económicamente viables y adaptables a diferentes escalas productivas, desde pequeños emprendimientos familiares hasta explotaciones comerciales de mayor dimensión.

Asimismo, se incorporan conceptos de mantenimiento preventivo, bioseguridad, automatización, trazabilidad y gestión documental, entendiendo que la profesionalización de la actividad requiere no solamente producir animales de calidad, sino también generar información confiable que permita evaluar resultados, corregir desvíos y optimizar continuamente los procesos productivos.

Un aspecto particularmente relevante de este tomo es la integración de la helicicultura con sistemas complementarios de aprovechamiento de residuos, especialmente la lombricultura, promoviendo modelos productivos sustentables basados en los principios de la economía circular y el aprovechamiento integral de los recursos disponibles.

El conjunto de criterios, procedimientos e instalaciones presentados en esta obra constituye una propuesta técnica orientada a facilitar la implementación de criaderos de caracoles de tierra a ciclo biológico completo, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la eficiencia, la organización y la rentabilidad de la producción.

Más que un conjunto de estructuras o equipamientos, el criadero debe entenderse como un sistema integrado en el que cada etapa del proceso se encuentra vinculada con las demás. La correcta planificación de estas interacciones constituye la base para alcanzar una producción estable, sostenible y técnicamente controlada.

"Los principios ambientales y reproductivos desarrollados en este capítulo constituyen la base sobre la cual se diseñan todas las instalaciones del criadero intensivo. En el capítulo siguiente se describen los criterios técnicos para la construcción de la nave modular y la organización espacial del sistema productivo."

Con este objetivo, el TOMO II desarrolla de manera progresiva cada uno de los componentes necesarios para diseñar, construir y operar un criadero intensivo moderno de caracoles de tierra.




CAPÍTULO 1

"Bases ambientales y reproductivas del sistema intensivo"

Introducción

La producción intensiva de caracoles de tierra a ciclo biológico completo se basa en el control adecuado de los factores ambientales y en la comprensión de los procesos reproductivos que determinan la continuidad del sistema productivo. Temperatura, humedad relativa, ventilación e iluminación influyen directamente sobre la actividad, alimentación, crecimiento y reproducción de los animales. La interacción equilibrada de estos factores permite mantener condiciones favorables durante todas las etapas del ciclo biológico, reduciendo la incidencia de estrés, estivación, hibernación y otras situaciones que afectan negativamente la productividad. Asimismo, la correcta organización de las instalaciones, la implementación de sistemas de desove controlado, la incubación planificada de las puestas y el manejo adecuado de los neonatos constituyen elementos fundamentales para lograr una producción estable y eficiente. El presente capítulo ofrece una visión general de los principales factores ambientales y reproductivos que intervienen en la helicicultura intensiva. Los aspectos constructivos, operativos y de manejo específico serán desarrollados en detalle en los capítulos posteriores de este tomo.


1.1 Temperatura

Los caracoles Helix aspersa presentan mejor actividad y desarrollo en un rango de temperatura entre 18 °C y 28 °C. Temperaturas fuera de este rango pueden disminuir su movilidad, alimentación y capacidad reproductiva. Mantener una temperatura estable favorece procesos fisiológicos y metabólicos óptimos.



1.2 Humedad

La humedad relativa debe mantenerse alta, entre 75% y 95%, para evitar la desecación y favorecer la locomoción y alimentación. Un ambiente demasiado seco puede deshidratar los animales y reducir su supervivencia.



1.3 Ventilación

La ventilación permite renovar el aire, eliminar excesos de humedad y reducir la acumulación de gases provenientes de la actividad biológica. Debe mantenerse una circulación suave y constante, evitando corrientes directas sobre los animales. Una ventilación insuficiente favorece el desarrollo de hongos y microorganismos indeseables.



1.4 Luz

Se recomienda una iluminación indirecta o sombra al 80% mediante media sombra u otros sistemas, evitando la exposición directa al sol que puede provocar estrés térmico, deshidratación y mortandad.



1.5 Estivación

La estivación constituye un mecanismo fisiológico de defensa que permite al caracol sobrevivir durante períodos de temperaturas elevadas y baja humedad ambiental.

Durante este estado:


	Disminuye la actividad.


	Se reduce el consumo de alimento.


	Disminuye el metabolismo.


	El caracol permanece adherido a superficies protegidas.




En sistemas intensivos la estivación representa una situación indeseable, ya que reduce el crecimiento y la productividad.

Por esta razón deben mantenerse condiciones ambientales adecuadas que eviten su aparición.



1.6 Hibernación

La hibernación constituye una respuesta fisiológica frente a temperaturas bajas.

Durante este período:


	Disminuye la actividad metabólica.


	Se reduce el movimiento.


	Disminuye el consumo de alimento.


	El caracol puede permanecer inactivo durante períodos prolongados.




En producción intensiva el objetivo es evitar hibernaciones involuntarias mediante el adecuado manejo ambiental.

Sin embargo, la hibernación controlada puede utilizarse durante la etapa de acondicionamiento previo a la comercialización.

CUADRO TÉCNICO 1.1









	Estado fisiológico
	Causa principal
	Consecuencia productiva





	Estivación
	calor + sequedad
	disminuye crecimiento



	Hibernación
	bajas temperaturas
	detiene reproducción



	Actividad óptima
	temperatura y humedad controladas
	máxima productividad







1.7 Influencia estacional sobre la producción

Las variaciones estacionales modifican:


	Temperatura.


	Humedad relativa.


	Duración del día.


	Disponibilidad de alimento.




Estos factores influyen directamente sobre:


	Reproducción.


	Crecimiento.


	Alimentación.


	Actividad general.




El control ambiental permite reducir la influencia de estas variaciones y mantener una producción más estable durante todo el año.



1.8 Interacción entre temperatura, humedad e iluminación

Los factores ambientales no actúan de forma aislada.

La respuesta biológica del caracol depende de la interacción simultánea entre:


	Temperatura.


	Humedad relativa.


	Fotoperíodo.


	Ventilación.




Por esta razón, la evaluación de un único parámetro raramente resulta suficiente para interpretar el comportamiento de los animales.

El control integrado de todos los factores ambientales constituye la base de una producción intensiva eficiente.

2. Requisitos generales de las instalaciones

Para lograr una producción intensiva exitosa, las instalaciones deben garantizar higiene, control ambiental, seguridad y facilidad de manejo.



2.1 Tipos de criaderos


	Al aire libre: áreas con protección natural o artificial que proporcionen sombra y resguardo de depredadores.


	Invernaderos: permiten un mejor control de temperatura, humedad y ventilación, protegiendo a los caracoles de condiciones ambientales extremas y plagas.


	Interiores o jaulas elevadas: estructuras cerradas o semi cerradas que facilitan el control sanitario y ambiental, impidiendo escapes y ataques.






Figura 1.1 Sistema de humidificación por nebulización del criadero intensivo.


2.2 Jaulas elevadas para cría intensiva

Una jaula elevada especialmente diseñada tiene:


	Dimensiones típicas de 2 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura total, elevada a 0.40 m del suelo para facilitar higiene y manejo.


	Construcción en madera tratada con revestimiento de media sombra verde para controlar la luz.


	Piso formado por una rejilla plástica reticulada que permite drenaje y evita acumulación de tierra fuera de los nidos.


	Sistema interno de boyero eléctrico en la parte superior para impedir fugas de los caracoles.


	Compartimentos longitudinales para separar reproductores y reducir estrés.






Figura 1.2 Plano general superior de la jaula elevada.
Sin tapa mostrando estructura, dimensiones, piso plástico reticulado y boyero eléctrico interno. Dimensión de la jaula 2 m de largo por 1 m de ancho. La estructura se encuentra elevada 40 cm sobre el piso y posee una altura útil de 60 cm, alcanzando una altura total de 1 m desde el nivel del suelo.



2.3 Bandejas para cría de neonatos


Figura 1.3 Bandeja plástica con tapa de madera y media sombra ideal para la cría inicial de neonatos, que ofrece control ambiental y fácil manejo.
Para el manejo de neonatos y juveniles pequeños se utilizan bandejas de plástico rígido con tapas de madera y media sombra, que:


	Mantienen la humedad y temperatura en rangos óptimos.


	Facilitan la limpieza y desinfección.


	Permiten manejar densidades adecuadas para evitar mortalidad.






 3. Alimentación

Una alimentación adecuada es vital para el crecimiento, la reproducción y la salud general de los caracoles. La dieta debe ser variada, rica en fibra y minerales, especialmente calcio.



3.1 Dieta recomendada


	Vegetales frescos: hojas tiernas como lechuga, diente de león, espinaca y acelga. También se pueden ofrecer verduras como zanahoria, calabaza y pepino.


	Material orgánico: restos de frutas y vegetales en estado fresco o ligeramente fermentado.


	Alimento balanceado: preparados comerciales finamente molidos que complementan la dieta con proteínas, vitaminas y minerales.






3.2 Suplementos nutricionales


	Calcio: fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del caparazón. Se debe proporcionar siempre mediante:


	Carbonato de calcio en polvo.


	Conchilla molida o cáscara de huevo triturada.





	Otros minerales y vitaminas: pueden incluirse mediante suplementos específicos si es necesario.






3.3 Recomendaciones de alimentación


	Ofrecer alimentos frescos diariamente y retirar restos no consumidos para evitar proliferación de hongos y bacterias.


	Mantener una fuente permanente de calcio accesible.


	Evitar alimentos tóxicos o que contengan pesticidas.





RECOMENDACIÓN TÉCNICA

La calidad del alimento influye directamente sobre la velocidad de crecimiento, la capacidad reproductiva y la resistencia sanitaria de los lotes. Una alimentación equilibrada reduce pérdidas productivas y mejora la uniformidad de la población.



4. Reproducción

La reproducción eficiente es uno de los pilares fundamentales para el éxito en la cría intensiva de Helix aspersa. Conocer su comportamiento reproductivo y aplicar técnicas adecuadas optimiza los resultados.



4.1 Características reproductivas

Helix aspersa es un hermafrodita simultáneo, es decir, cada individuo posee órganos masculinos y femeninos activos, permitiendo la autofecundación o fecundación cruzada. Sin embargo, la fecundación cruzada es lo habitual y suele favorecer la diversidad genética y la salud del lote.



Figura 1.4 Secuencia cronológica del proceso reproductivo del caracol


4.2 Comportamiento de apareamiento


Figura 1.5 Apareamiento de caracol
El apareamiento puede durar varias horas y requiere condiciones de



4.3 Manejo del desove




4.4 Técnicas para optimizar la reproducción


	

	

	

	






5.1 Introducción al desove controlado




5.2 Recipientes para desove




	

	

	

	





5.3 Preparación y ubicación


	

	





	

	






5.4 Ventajas del desove controlado


	

	

	

	








6.1 Objetivos de la incubación controlada




6.2 Condiciones ambientales ideales



	

	

	





6.3 Instalación y manejo


	

	





6.4 Duración y desarrollo


	

	





6.5 Indicadores del desarrollo embrionario


	

	










7.1 Proceso de eclosión




7.2 Consumo de la cáscara del huevo



	

	





7.3 Indicadores para el traslado




7.4 Manejo inicial en el Nursery


	

	

	








8.1 Definición y función




8.2 Condiciones ambientales


	

	

	





8.3 Control de densidades




8.4 Higiene y manejo sanitario


	

	

	






9.1 Dieta en los primeros días


	

	





9.2 Suplemento de calcio


	

	





9.3 Recomendaciones prácticas


	

	

	













	Etapa Productiva
	Temperatura (°C)
	Humedad Relativa (%)





	Reproductores
	18 – 28
	75 – 95



	Desove
	18 – 28
	75 – 95



	Incubación
	25 – 28
	85 – 95



	Eclosión
	25 – 28
	85 – 95



	Nursery
	24 – 28
	85 – 95



	Crecimiento juvenil
	18 – 26
	75 – 90



	Engorde
	18 – 26
	75 – 90
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BANDEJA DE CRIA PARA CARACOLITOS
CON TAPA DE MADERA CON MEDIA SOMBRA

Para la cria de caracoles hasta que alcancen un tamafio mayor

TAPA DE MADERA CON MEDIA SOMBRA
+ Bastidor de madera tratado

W i I R N
« El bastidor es més grande que la bandeja
para que encaje y apoye en los bordes 20cm
+ La media sombra (80% de sombreo) (alto)
solo apoya sobre los bordes de la caja

« Fécil de retirar para manejo y limpieza }«——— 60 cm (targo) ——|
BANDEJA PLASTICA LISA VISTA LATERAL

40 cm « Pléstico rigido de alta calidad
60 cm

Wl e N
; (ancho) + Superficie lisa sin agujeros
(targo) \ + Paredes lisas faciles de limpiar 20cm
(alto)

« Resistente y durable
|«—— 40 em (ancho) —>|

INTERIOR DE LA BANDEJA
El bastidor de madera

es més grande que
40cm = = la bandeja para que
i | (ancho) encaje y apoye en los
bordes.
: " . La media sombra solo
apoya sobre los bordes
f~——— 60 cm (largo) —— de la caja.

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS PRINCIPALES IMPORTANTE

(liso, sin agujeros) V' Superficie lisa que facilita la limpieza y desinfeccién

i\

DETALLE DE ENCAJE

VISTA SUPERIOR (TAPA)

« Dimensiones exteriores (bandeja):  * Material:  Pléstico rigi
Mantener siempre la humedad adecuada

Largo: 60 cm  Tapa: Madera tratada + media sombra verde (80% sombreo) v/ Tapa con bastidor que encaja y apoya en los bordes
Ancho: 40 cm « Ventilacién: No requiere perforaciones + Media sombra que reduce el calor y la luz directa en el sustrato dentro de la bandeja.
Alto: 20 cm * Uso: Cria de caracolitos hasta crecimiento intermedio v/ Material resistente, duradero y reutilizable No exponer directamente al sol.

 Ideal para la etapa inicial de cria de caracolitos
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PLANO GENERAL DE LA JAULA ELEVADA
(VISTA SUPERIOR - SIN TAPA)

2,00 m (LARGO EXTERIOR)

ESTRUCTURA DE MADERA —__ | - == 2 =
TRATADA

REVESTIMIENTO INTERIOR
CON MALLA SOMBRAVERDE —
(90% DE SOMBRAO)

SUPERFICIE UTIL 1,00 m

2,00 m* (ANCHO EXTERIOR)

PISO PLASTICO RETICULADO ——_|
CUADRICULA DE 1,5 cm x 1,5 em
SIN TIERRA

DETALLE DE ESPACIADO
DEL BOFERO INTERIOR

BOTERO ELECTRICO INTERNO (ANTI-FUGAS)

DIMENSIONES EXTERIORES o 3 ELEVACION CARACTERISTICAS GENERALES
« Primer hilo a 2 cm de la parte superior
Largo: 2,00m

+ Espaciado entre hilos: 2 cm Laioins diom ighiramiodth it
Ancho: 1,00m +1UBlcao dntoto s prinetro lntsmo 40 cm sobre el piso v El humus est Gnicamente Espaciado entre
Altura total: 1,00m de hormigon. dentro de las nicas. hilos: 2 cm

Elevacién sobre piso: 0,40 m — ]  Ficil limpiezay desinfeccién.
Superficie til: 2,00m? + Madera higiérica y sanitada.

Primer hiloa 2 cm
de a parte superior

NOTA IMPORTANTE: Este plano corresponde a las medidas exteriores de la jaula. Todas las medidas estan expresadas en metros.
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SECUENCIA CRONOLOGICA DEL
PROCESO REPRODUCTIVO DEL CARACOL
Y

APAREAMIENTO R
Dos caracoles se estimulan
mutuamente y realizan el
apareamiento.

FECUNDACION

Intercambian esperma y cada
individuo almacena el material
recibido para fecundar sus huevos.

DESOVE

Cada caracol deposita sus huevos
en un recipiente con sustrato
adecuado.

INCUBACION

Los huevos se incuban en condiciones
controladas de temperatura,
humedad y ventilacién.

ECLOSION

Las crias rompen el cascarén y
emergen completamente formadas.

NURSERY

Las crias se trasladan a contenedores
con sustrato y alimentacién adecuados
para su crecimiento inicial.

JUVENILES

Crecen y desarrollan su concha,
aumentando tamafio y resistencia
para la siguiente etapa.

ENGORDE

Los caracoles alcanzan el tamafio
comercial en condiciones dptimas
de manejo y alimentacion.

Q-0+-0-0-0-0+-0+-0Q

Cada etapa requiere condiciones especificas para asegurar una alta tasa de éxito
reproductivo y un desarrollo saludable de la poblacion.
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SISTEMA DE HUMIDIFICACION POR ASPERSION (NIEBLA)
PARA TODO EL CRIADERO INTENSIVO DE CARACOLES

Mantiene la humedad ambiental uniforme en todas las areas del criadero COMPONENTES DEL SISTEMA
~

Nebulizacion fina que genera
microgotas de 10 - 20 micras
para una evaporacion eficiente
y uniforme.

I K3

DEPGSITO BOMBA DE
DE AGUA ALTA PRESION

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA ~
' > g ‘ -

FILTRO TUBERIA PRINCIPAL ASPERSORES NIEBLA UNIFORME PPROGRAMADOR
DE AGUA PVC ALTA PRESION DE NIEBLA EN TODO EL CRIADERO AUTOMATICO .

CALIDAD DEL AGUA'
Utlzar agua limpia
y libre de impurezas

para evitar obstrucciones
enlos aspersores.

RECOMENDACIONES PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO PRESION CONSTANTE MONITOREQ PROGRAMACION

Limpiar fitros semanaimente Mantener la presion dentro Controlarla humedad Ajustar los tiempos de

yrevisar los aspersores del rango recomendado elativa con higrémetro aspersién de acuerdo con

cada 15 dias. para asegurar la niebla U la temperatura ambiental
finay uniforme. ylahumedad.

€ TUBERIA PRINCIPAL
PVC de alta presién instalada en la parte
superior del invernadero.

@ ASPERSORES DE NIEBLA
Boquillas de alta presién que generan
niebla fina uniforme.

COBERTURA UNIFORME

La niebla se distribuye en todo el criadero
para mantener una humedad relativa
ideal (80 - 90%).

@ FILTRO DE AGUA
Filtro de malla 120 mesh para evitar
obstrucciones en los aspersores.

© BOMBA DE ALTA PRESION
Proporciona la presion necesaria para
generar la niebla en todo el sistema.

@ DEPGSITO DE AGUA

Almacenamiento de agua limpia para

abastecer todo el sistema.

@ PROGRAMADOR
Controla los tiempos y la frecuencia
de humidificacién autométicamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Presion de trabajo recomendada: 60 - 100 PSI
Tamaiio de gota: 10 - 20 micras
Cobertura: Todo el criadero
Frecuencia recomendada: 4 a 8 veces al dia
segiin temperatura y humedad relativa
Humedad relativa ideal: 80 - 90 %

Agua: Limpia, libre de sedimentos

La humidificacién por niebla debe mantenerse

de manera uniforme en todas las areas del criadero
para garantizar el bienestar, la reproduccion y el
crecimiento 6ptimo de los caracoles.
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Apareamiento de caracoles Helix aspersa

Durante el apareamiento, los caracoles se conectan por el poro genital y realizan
intercambio de esperma. Proceso que puede durar varias horas.





